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Dentsply BX S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
Siege social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugene Ruppert 
R.C.S. Luxembourg: B204830 


AVIS 


Suite au contrat de transfert de parts entre Sirona Bermuda Holco LLC et Sirona Dental Inc, en 
date du 15 avril 2016, la totalite des 12 502 parts sociales sont desormais detenues par : 

Sirona Dental Inc., est une societe constitute selon les lois du Delaware, Etats-Unis d’Amerique, 
enregistree au Division of Corporations sous le numero 5182976, avec adresse au 4835 Sirona 
Drive, Charlotte, 28273, Etats-Unis d’Amerique. 


Luxembourg, le 09 juin 20 1 6 


Pour avis sincere et conforme 
Pour Dentsply BX S.a r.l. 

Un Mandataire 


ll/MJ 



